Instruments chirurgicaux 


Pour réussir vos interventions, vous devez utiliser plusieurs instruments, médicaments 
et objets spéciaux. Les huit éléments les plus communs sont situés dans les parties 
gauche et droite de l'écran tactile. 


Gel'antibiotique +... 
À Puissante solution désinfectante. Peut cicatriser instantanément les 
petites blessures. 


Forceps nnnnssnsenenesns evenements À 
Pour extraire du champ opératoire tout objet nuisible ou encore placer des 
éléments fragiles (par ex. : membranes synthétiques). 


Seringue de D 
À Pour faire des injections. Une fois cet instrument sélectionné, les flacons 
disponibles s'affichent en bas à droite de l'écran. 
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M. Sélectionner cet instrument fait apparaître un long tube 
à à l'écran tactile. Touchez la zone où se trouve le fluide 


\ /\ Laser 


Le laser est appliqué à l'endroit où vous touchez l'écran 
tactile. || reste actif tant que vous touchez lazone, mais 
attention, une exposition trop longue endommage les 
organes. En cas de blessure, drainez le sang et traitez 
immédiatement avec un gel antibiotique. 


\/\Gellantibiotique 


Appliquez le gel en touchant la zone à traiter et en 
ositionnant le pointeur à l'endroit souhaité. Ce gel 

“permet également de diminuer les hémorragies et 
e donner un petit coup de fouet au patient. 


Drain 


que vous souhaitez drainer, puis faites glisser le stylet 
vers le haut pour aspirer le fluide: Maintenez le stylet 
sur l'écran jusqu'à ce que tout le fluide ait été drainé 
de la zone à traiter. 
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